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elektronika hobbie nummer 1, maart 1977 

Redactioneel: Een nieuw tijdschrift, moet dat nou zonodig? 
Bouwbeschrijving: Loudness filter in moduultechniek (1) 
Moeilijke woordenboek: A * Afbuiging 

Moeilijke woordenboek: Foto-cel * Funktie-generator 
IC-serie (1): General Instruments AY-5-1224 klok-IC 

Wat zijn dat voor dingen? Kondensatoren (1) 

Denken in hoog en laag, deel 1: de TTL-trainer bouwen 
Bouwbeschrijving: Mini-klok met maksi-display 
Bouwbeschrijving: Universele voorversterker 


elektronika hobbie nummer 2, mei 1977 

Redactioneel: elektronika hobbie zoekt abonnee's 

EH's wens top tien: Inspraak voor aktieve elektronika doe-het-zelvers 
Meetmodulen: Sinus-generator 

Bouwbeschrijving: De mini-klok in de auto 

Bouwbeschrijving: Loudness-filter in moduultechniek (2) 

Wat zijn dat voor dingen? Kondensatoren (2) 

Bouwbeschrijving: Logic tester 

Moeilijke woordenboek: AFC * Aktief filter 

Moeilijke woordenboek: Fysiologische volumeregeling * Gelijkspanningsversterker 
Denken in hoog en laag, deel 2: Hoog en laag 

Micro-elektronika om mee te beginnen 5: Mono-flop 

PF: print & front bestellen 


elektronika hobbie nummer 3, juli 1977 

Redactioneel: elektronika hobbie zoekt abonnee's 

pF: print & front bestellen 

Meetmodulen: Puls-vormer 

Bouwbeschrijving: Goliath display 

Denken in hoog en laag, deel 3: Werken met de TT L-trainer 

Wat zijn dat voor dingen? Kondensatoren (3) 

Bouwbeschrijving: Junior voeding 

Moeilijke woordenboek: Aktieve schakelingen * Analoog meetinstrument 
Moeilijke woordenboek: Gekoppelde kringen * Hand-effekt 

Open boekje: Nieuw Prisma radio- en tv-boek 

Elektronika onder de Utrechtse Baan te Den Haag 

INDU-INFO: Nieuwe universeelmeters van Pantec 

Wordt binnenkort verwacht in elektronika hobbie: De legpuzzel versterker 
Korte berichten van de uitgever: nummer 2 was niet gratis…. 

Korte berichten van de uitgever: „maar veel en veel te laat! 

Korte berichten van de uitgever: Belgische vertegenwoordiging met vakantie 
Korte berichten van de uitgever: Technische vragen 

Frontjes voor uw meetmodulen 





EH's wens top tien: Inspraak voor aktieve elektronika doe-het-zelvers 


elektronika hobbie nummer 4, augustus 1977 

Redactioneel: Haalt elektronika hobbie 1978? Ja, als u deze lijn doortrekt! 
Bouwbeschrijving: Bouw een OPA (Operational Power Amplifier) 

Denken in hoog en laag, deel 4: De SN7400 op de TTL-trainer (1) 
Moeilijke woordenboek: Analoog signaal “ Asynchrone ingangen 
Moeilijke woordenboek: Harmonischen * Hysteresis 

Wat zijn dat voor dingen? Kondensatoren (4) 

pF: print & front bestellen 

Bouwbeschrijving: Het kijk zélf maar hoe groot het wordt lichtorgel 
Bouwbeschrijving: Spelen met Goliath 

INDU-INFO: Rekenhorloge van Citizen 

Open boekje: Elektronica Ontwerpen Boek 

EH's wens top tien: Inspraak voor aktieve elektronika doe-het-zelvers, na 126 inzendingen 


elektronika hobbie nummer 5, oktober 1977 

Een potmeter als TV-kamera, hoe kan dat nou? 

pF: print & front bestellen 

INDU-INFO: Een spanningszoeker met groot bereik 

Bouwbeschrijving: Een pauze-print voor het k.z.m.h.g.h.w. lichtorgel 

Open boekje: Theorie en praktijk voor zendamateurs 

IC-serie (2): General Instruments AY-3-8500 TV-spelen IC 

Bouwbeschrijving: Balletje op de buis met de AY-3-8500 (EH's wens top-tien 2) 
Behandel COSMOS met zachtheid! 

Nabouwers van het 'Balletje op de buis' attentie! 

Van modulator naar televisie 

Weten voor meten, over de omgang met meetapparatuur: De signaalvolger 
Open boekje: ELO, nieuw elektronika tijdschrift 

Abonnees, doorbladeren! 


elektronika hobbie nummer 6, december 1977 

Meetmodulen: Digitale meter (EH's wens top-tien 1) 

INDU-INFO: Nieuwe versterker-modules van ILP van 15 W tot en met 240 W 
Denken in hoog en laag, deel 4: De SN7400 op de TTL-trainer (2) 

Moeilijke woordenboek: Asynchrone schakeling * Binaire teller 

Moeilijke woordenboek: IC * Inverter 

pF: print & front bestellen 

Bouwbeschrijving: Elektronische akkulader (EH's wens top-tien 7) 
Meetmodulen: DC-volts 

INDU-INFO: Nieuwe apparaten kastjes van Teko 

Bouwbeschrijving: Het kontaktloze relais 

Het kontaktloze relais: De keuze van de onderdelen 

EH's wens top tien: Inspraak voor aktieve elektronika doe-het-zelvers, na 431 inzendingen 


elektronika hobbie nummer 7, februari 1978 
EH's wens top tien: Inspraak voor aktieve elektronika doe-het-zelvers, na 623 inzendingen 
Redactioneel: Een dubbelnummer en een dubbele moraal 





LF-modulen: Nagalm in moduul (EH's wens top-tien 8) 

Wat zijn dat voor dingen? Kondensatoren (5), Baxandall verklaard 
Feedback: DC-Volts uit nummer 6 

Feedback: Denken in hoog en laag uit nummer 6 

Test van vier nagalmveren: Nagalm goed? Nagalm slecht! 

pF: print & front bestellen 

Bouwbeschrijving: Dit is D.A.T, de Digital Analog Timer 

Open boekje: De digitale trein 

INDU-INFO: De Philips elektret hoofdtelefoon N6325 

elektronika hobbie op ‘Techniek in vrije tijd’ 23 t.e.m. 27 maart 1978 
Open boekje: De antenne moet weer vrij! 

Bouwbeschrijving: Goliath tot zes, bouw een klok met het Goliath display uit nummer 3 
Nieuwe service: Kant-en-klare kastjes voor de D.A.T. 

LF-modulen: Een overzicht van de reeds beschreven modulen 
Verkooppunten elektronika hobbie en elektronische komponenten 
Mens erger je niet! ledereen is wel eens over tijd 


elektronika hobbie nummer 8/9, juni 1978 

ZOUT zoekt medewerk(st)er met praktijkgerichte elektronika ervaring 

Meetmodulen: Ohms, meet weerstanden met onze digitale meetmodule 
Bouwbeschrijving: Infrarood afstandsbesturing, een inleiding 

Denken in hoog en laag, deel 5: De SN74192 op de TTL-trainer 

MKM-kondensatoren: Duitse 'Gründlichkeit' verklaard 

INDU-INFO: Pantec transistortester meet lekstromen en B 

Bouwbeschrijving: de IR-zender 

INDU-INFO: Philips gaat de waterkwaliteit van de Rotterdamse haven bewaken 
Bouwbeschrijving: Elektronisch touwtrekken 

EH's wens top tien: Inspraak voor aktieve elektronika doe-het-zelvers, na 873 inzendingen 
Bouwbeschrijving: IR-ontvanger 

Bouwbeschrijving: De legpuzzel versterker (deel 1), een voorproefje (EH's wens top-tien 9) 
Moeilijke woordenboek: B-instelling * Boolse algebra 

Moeilijke woordenboek: Inwendige weerstand * Katode 

Print-trafo's voor EH-schakelingen uit verschillende bronnen leverbaar! 
Bouwbeschrijving: Dobbelen met Goliath 


elektronika hobbie nummer 10, oktober 1978 

EH's wens top tien: Inspraak voor aktieve elektronika doe-het-zelvers, na 995 inzendingen 
pF: print & front bestellen 

Bouwbeschrijving: Monitor versterker 

Open boekje: 110 alarm schakelingen 

Open boekje: 110 op-amp schakelingen 

Test: elektronika hobbie bouwpakketten getest! 

Test: Junior voeding, geleverd door Sprint Elektronica 

Test: Digital Analog Timer, geleverd door ESKA Shop 

Test: Digital Analog Timer, geleverd door SCS Electronics 

Bouwbeschrijving: Mini-midi, een kleine middengolf ontvanger met een ZN414 
Bouwbeschrijving: De legpuzzel versterker (deel 2), de werking van de eindversterker 
Bouwbeschrijving: Spanningssplitser, maakt van één voeding een symmetrische voeding 





INDU-INFO: Solid state relais, nieuwe elektronische kontaktloze relais van Siemens 
Verkooppunten elektronika hobbie en elektronische komponenten 
Tien argumenten om u nu op elektronika hobbie te abonneren 


elektronika hobbie nummer 11, november 1978 

EH's wens top tien: Inspraak voor aktieve elektronika doe-het-zelvers, na 1.065 inzendingen 
Bouwbeschrijving: Tijd met Goliath, een klok met het Goliath-display 
INDU-INFO: Nieuwe miniatuur drukknoppen voor printmontage 
Moeilijke woordenboek: Booster * Clamping 

Moeilijke woordenboek: Katodestraalbuis * Kristal ontvanger 

Open boekje: Het nieuwe halfgeleider knutselboek 

pF: print & front bestellen 

Kastjes uit epoxy maken 

INDU-INFO: Nieuwe geïntegreerde kwartsoscillator van Siemens 
Bouwbeschrijving: De kijk zelf maar hoe groot het wordt lichtloper 
Achter de Mini-midi: Amplitudemodulatie verklaard 
Bouwbeschrijving: De legpuzzel versterker (deel 3), de regelversterker 
Open boekje: Het nieuwe tijdschrift Elektronica AeBeC 
Verkooppunten elektronika hobbie en elektronische komponenten 


elektronika hobbie nummer 12, januari 1979 

EH's wens top tien: Inspraak voor aktieve elektronika doe-het-zelvers, na 1.143 inzendingen 
Redaktioneel: elektronika hobbie groeit groter, van A5 naar A4 
elektronika hobbie op ‘Techniek in vrije tijd’ 15 t.e.m. 18 februari 1979 
LF-modulen: Dreunfilter 

Open boekje: Modelvliegen met elektromotoren 

Denken in hoog en laag, deel 6: De SN7473 op de TTL-trainer 
Bouwbeschrijving: Dagenteller voor de Goliath-klok 

Test: Junior voeding, geleverd door ESKA Shop 

Test: Mini-midi, geleverd door ESKA Shop 

Test: Digital Analog Timer, geleverd door Sprint Elektronica 

De theorie achter de RIAA korrektie 

pF: print & front bestellen 

Bouwbeschrijving: De legpuzzel versterker (deel 4), de puzzel krijgt vorm 
Verkooppunten elektronika hobbie en elektronische komponenten 


elektronika hobbie nummer 13, maart 1979 

pF: print & front bestellen 

EH's wens top tien: Inspraak voor aktieve elektronika doe-het-zelvers, na 1.254 inzendingen 
Bouwbeschrijving: Universele voorversterker 

Universele voorversterker als RIAA 

Universele voorversterker als mikrofoon 

INDU-INFO: Een nieuwe spanningstester van Ormatu 

Meetmodulen: De voeding voor de meetmodulen 

Moeilijke woordenboek: Crossover frekwentie * Cross-over filter 
Bouwbeschrijving: Het kijk zelf maar hoe groot het wordt mengmoduul 
INDU-INFO: Nu ook kleine kastjes volgens de 19 inch standaard 

Open boekje: The world's broadcasting stations 





Vragen aan de redaktie: Van gelijk- naar wisselstroom 

Vragen aan de redaktie: Vragen over ekwivalente torren 

Vragen aan de redaktie: Enige opmerkingen over de dagenteller 
Vragen aan de redaktie: Automatische rijrichting schakeling 
Meetmodulen: Regelbare voeding 

Toepassingen voor het k.z.m.h.g.h.w. mengmoduul: RIAA 
Toepassingen voor het k.z.m.h.g.h.w. mengmoduul: tuner/tape 
INDU-INFO: T.C.O. thermische beveiligingen van 3M 

Open boekje: Meettechniek voor hobbyisten 

Verkooppunten elektronika hobbie en elektronische komponenten 


elektronika hobbie nummer 14, juni 1979 

LF-modulen: Panorama/balans-regeling 

INDU-INFO: Elektronisch auto-alarm van Medel BV 

Denken in hoog en laag, deel 7: De SN7402 op de TTL-trainer 

pF: print & front bestellen 

Verkooppunten elektronika hobbie en elektronische komponenten 
Bouwbeschrijving: FBl-sirene 

IC-serie: uUA7800C en uA7900C 

INDU-INFO: Vertaalmachine LK-3000 van de Lexicon Corporation 
HiFi luidspekerboxen duur? Niet als we ze zelf maken! (1) 

De theorie van zonnecellen 


elektronika hobbie nummer 15, juli 1979 

Verkooppunten elektronika hobbie en elektronische komponenten 
Bouwbeschrijving: De legpuzzel versterker (deel 5), de ingangsversterker 
INDU-INFO: Direct-off-line voedingen van ITT 

INDU-INFO: Tafelmodel volt- en ampèremeter van Pantec 

INDU-INFO: Portable telefoon van Philip & Citroen 

Moeilijke woordenboek: Lekstroom * LED 

pF: print & front bestellen 

Vragen aan de redaktie: Vergroten van een stroombereik 

Vragen aan de redaktie: Luidsprekerproblemen 

Vragen aan de redaktie: Opmerkingen over de meetmodulen 

Vragen aan de redaktie: Voedingsproblemen 

INDU-INFO: Nieuwe accessoires voor Pantec multimeters 

INDU-INFO: Schadow drukknop schakelaars van de serie C 

INDU-INFO: Een handzaam lampje voor gebruik op vele plaatsen 
Bouwbeschrijving: Frequentieteller 10 MHz - 50 mV, goedkoop en gemakkelijk te bouwen 
Denken in hoog en laag, deel 8: De SN7451 op de TTL-trainer 
Luidsprekers kopen: Waarop moeten wij letten? 

Zeer gemakkelijk zelf te maken eenvoudige hifi luidsprekerbox 
INDU-INFO: Nieuwe supergevoelige contactgevers van General Electric 
INDU-INFO: RT5A, infrarood lichtbron van ITT 

INDU-INFO: De rolbandklem van 3M 


elektronika hobbie nummer 16, september 1979 
Verkooppunten elektronika hobbie en elektronische komponenten 





Bouwbeschrijving: What's in 1 watt, een 1 watt versterkertje met veel toepassingsmogelijkheden 
Gereedschappen: De schuifmaat 

INDU-INFO: Verbeterde multimeter VMG3 van Siemens 

HiFi luidspekerboxen duur? Niet als we ze zelf maken! (2) 

Bouwbeschrijving: Acoustische vloeistofnivo bewaker 

INDU-INFO: MiFi ferriet inductiespoelen van Siemens 

INDU-INFO: DAN15 schakelaarknoppen van Jeanrenaud 

INDU-INFO: De 3020 multimeter van Backman 

Microprocessor lezingen tijdens Het Instrument 

What's in 1 watt als telefoonversterker 

Bouwbeschrijving: NiCad-lader met behulp van zonnecellen 

De auto, langdradig: Elektronica in de moderne auto 

Bouwbeschrijving: Easy Rider, elektronische regelaar voor modelspoorbanen 
Wat zijn dat voor dingen? Spoelen 

pF: print & front bestellen 


elektronika hobbie nummer 17, november 1979 
Bouwbeschrijving: Toerenteller voor in de auto 

Denken in hoog en laag, deel 9: De SN7474 op de TTL-trainer 
Bouwbeschrijving: Acoustisch relais 

Frequentieteller “79: Werking en samenstelling 

INDU-INFO: Radiall nummer 1 in Europa 

Abonnee worden loont zich nu meer dan ooit 
Bouwbeschrijving: De hazenjacht, een onschuldig spelletje 
Feed-Back: NiCad-lader met behulp van zonnecellen 
Moeilijke woordenboek: Luidspreker * Luchtspleet 

pF: print & front bestellen 

Verkooppunten elektronika hobbie en elektronische komponenten 


elektronika hobbie nummer 18/19, januari 1980 
Bouwbeschrijving: Knippie, een elektronisch knipperlicht 
Bouwbeschrijving: Automatische transistor tester 

Wat is een venstercomparator? 

Bouwbeschrijving: Professioneel alarm 

Abonnee worden loont zich nu meer dan ooit 

Bouwbeschrijving: Elektronische jackpot 

pF: print & front bestellen 

Dataterminal Raytheon DIDS-400 goedkoop te koop 
Verkooppunten elektronika hobbie en elektronische komponenten 





